FRANCISZEK 


- BIELOV 


wieloletni lekarz w Świątnikach Górnych, 


urodzony 3 lipca 1900 roku, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 1 listopada 1989 roku. 


* NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 4 listopada 1989 roku 
o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


CÓRKI Z RODZINĄ 


